Radiologi program 


Hej Alle 

Det er selvfplgelig rigtig vigtigt at laererne ikke far noget at vide om, at vi har kopieret 
programmet og lagt det pa nettet, da det jo langt fra er lovligt! 

Da jeg kopierede det ud fra skolens computere virkede programmet ikke, men det 
lykkedes mig at gennemskue hvorfor, og det Ipses ved at fplge nedenstaende 
vejledning under installationen pa din egen computer. Desvaerre virker det fprste 
menupunkt kun, men hvad indtil videre er det ogsa kun det vi skal bruge. 

Gprfplgende: 

1. pak den hentede zip fil ud 

2. kopier mappen DfuMenu til mappen C:\Program Files (VIGTIGT - hvis du ikke 
allerede har en mappe ved det navn, skal du oprette en ny mappe og give 
den navnet "Program Files" - programmet virker IKKE hvis du kopiere 
DfuMenu til mappen C:\Programmer) 

3. Nu gar du ind i mappen DfuMenu, herefter ind i mappen EGOREADR 
hvorefter mappen Setup 

4. Her finder du filen Setup (blat ikon) og dobbelt klikker pa dette. (Nu startes 
installationen af database programmet som radiologiprogrammet er bygget 
over. F0lg blot vejledningen til installationen og lad vaere med at aendre i de 
forslag installationen selv kommer med) 

5. Nar installationen her er faerdig gar du tilbage til mappen C:\Program 
Files\DfuMenu her finder du filen MSJET35.DLL denne fil kopierer du. 

6. Herefter gar du til mappen C:\Windows\system32 og saetter den netop 
kopierede fil ind. 

7. Nu virker programmet, og du kan ga til mappen C:\Program Files\DfuMenu 
og trykke pa genvejen Radiologi og programmet startes 

8. Genvejen kan evt. kopieres til skrivebordet. 

Virker programmet ikke - ja sa har du gjort noget gait! 


Sidst men ikke mindst - husk nu at lade vaere med at fortaelle laererne om, at vi har 
programmet hjemme til privat brug! 



